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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for January 1778. 



rune. 

Fherirui'Thuiu. 
withoutjwithln. 

Bui gin. 

Rain. 

Winds. 

Weather. 

H. M. 



[nebes. 

Inch. 


R 

Jan. J 

8 

0 

33<S 

48,5 

29.66 

0,116 

NNW 

3 

Rain, violent wind laft n. 


2 

0 

3 2 >S 

37»Q 

NMU 


KlbfW; 

3 

F$ir. 

2 

8 

0 

33,5 

35 5 

30,26 


NNE 

1 

Cloudy. 


2 

0 

3 6 ,o 

37,o 

30.38 


NW 

1 

Fine. 

A 

O 

8 

0 

26.5 

33’5 

3°>5S 


NNE 

1 

Fair and frofly. 


2 

0 

3 2 >° 

34 0 

3°'5 I 


N by W 

» 

Fine. 

4 

8 



3>.S 

3^49 


WNW 

1 

Foggy and frofty. 


2 

0 

z8,a 

3^2,0 



rfw 

1 

Fine. 

5 

8 

0 

32,0 

3 2 >5 

30,28 


S5W 

1 

Foggy. 


2 

0 

37>° 

32.° 

30,26 


sw 

1 

Fine. 

6 

8 

0 

37>° 

36,0 

3°> 2 3 


NE 

1 

Fair. 


2 

0 

4 2 >° 

38,0 

30,27 


NE 

1 

Cloudy and rainy. 

7 

8 

0 

3b° 

?5>5 

3°?45 


NE 

1 

Foggy. 


2 

0 

37)5 


3^5+ 


NE 

4 

bine. 

81 

8 

0 

29,° 

34 j° 

3°. 55 


ENE 

1 

Foggy and froftv. 


2 

0 

34»o 

34>5 

30,61 


NE 

1 

Fine. 

9 

8 

0 

28,0 

3^>° 

30)5° 


N by E 

1 

Froily. 


2 

0 

37.° 

34>5 

30,47 


NE 

1 

Fine. 

10 

8 

0 

3 6 >5 

36,0 

30,40 


NE 

1 

Cloudy, 


i 

0' 

>'3 8 ** 

37 >& 

3^2 


• Si ! 

1 

Clcjudft 

11 

8 

0 

29,0 

34>o 

30,41 


NE 

1 

Foggy. 


2 

0 

35)0 

35? 5 

3°)39 


ENE 

1 

Fair. 

12 

8 

0 

26,0 

32 >o 

30,44 


NE 

1 

Fair and frofly. 


2 

0 

3 6 >° 

35>° 

30,42 


N by E 

1 

Fine. 

*3 

8 

0 

36 0 

35?° 

30,41 


N by E 

1 

Foggy. 


2 

0 

40,0 

37?° 

30,42 


NE 

1 

1 Cloudy and rainy. 

H 

8 

0 

33>° 

3 6 >° 

30,33 


N by W 

1 

Foggy. 


2 

0 

37.0 

37*5 

30,35 


NW 

1 

Fair. 

l 5 

8 

0 

32.5 

3 6 >° 

30,2b 


NE 

1 

Fine. 


2 

0 

34.5 

37 >5 

30,29 


NE 

1 

Fine* 

16 

8 

0 

32 5 

35.o 



NNE 

1 

Foggy. 


2 


35.0 

36.0 

30,21 


NE 

1 

Foggy and fnow, , 


2 


METE 
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Kain. 

Inches. 

Inch. 
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[ 283 ] 


METEOROLOGICAL JOURNAL 

for February 1779. 


■ 


Therm. 

without 

Therm. 

within. 

Barom. 

Rain, 

Winds. 

Weather. 




Inches, 



Str. 

Feb. 17 

8 

0 

45,° 

47,5 

30.46 


sw 

1 

Cloudy. 


2 

0 

5 

50,0 

30.51 


SW 

1 

Fine. 

18 

8 

0 

44,5 

49>° 

30.46 


ssw 

1 

Fine. 


2 

0 

55,5 

5 i,° 

30,44 


S by W 

1 

Fine. 

*9 

8 

0 

41,0 

48,0 

30.44 


SW 

1 

Fine. 


2 

0 

54,5 

50,5 

30.53 


SW 

1 

Fine. 

20 

8 

0 

3 8 >° 

47.° 

30.52 


ssw 

1 

Foggy. 


2 

0 

47.5 

49, 0 

3 Q ,5° 


S by W 

1 

Fine, 

21 

8 

0 

4°.° 

45>° 

30.34 


SSW 

1 

Cloudy* 


2 

0 

46.0 

47,° 

3°. 2 9 


wsw 

1 

Cloudy. 

22 

8 

0 

40,5 

45,° 

JO, 2 2 


sw 

1 

Cloudy. 


2 

0 

4°>° 

4^,5 

30,21 


sw 

1 

Fine. ! 

2 3 

8 

0 

4°,° 

44,5 

30, 1 7 


S by W 

1 

Fair. 



0 

5°,° 

45,° 

3°, 1 4 


SW 

1 

Fine, 

24 

8 

0 

43, 0 

46,0 

30,10 


E by N 

1 

Fine. 


! 2 

0 

5 h° 

47,o 

30,16 


N E 

1 

Cloudy. 

25 

8 

0 

4 3>° 

47,o 

30,21 

0,050 

SSE 

1 

Cloudy. 


2 

0 

52,5 

49,5 

30,22 


S by E 

1 

Fine. 

26 

8 

0 

47 5° 

49,o 

30,23 


SbyE 

1 

Fair. 


2 

0 

59,o 

52,o 

30,26 


SW 

1 

Cloudy. 

27 

8 

0 

48,0 

5Q,o 

3°,'7 


sw 

1 

foggy* 


2 

0 

60,5 

53,o 

30,53 


sw 

1 

Fine. 

28, 

k 8 

0 

43.° 

50,0 

30,19 


1 SSE 

1 

Fair. 


2 

0 

5 8 3° 

' 52,0 

3 °, 3 8 


1 NE 

1 

Foggy. 


O 0 t 


METE' 
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1 

Time. 

HTherm. 

[without 

Therm. 

within. 

Barom. 

Rain. 


Weather* 


I 


Inches. 

Inch. 

Points. 

Str. 


7 

0 

39*5 

49,0 

30,16 


ssw 

1 

Fair. 


2 

0 

59?° 

5 1 , 0 

3°, >7 


ssw 

1 

Fine. 

2 

7 

0 

44,0 

49>° 

3°> 2 7 


NNW 

l 

Fair. 


2 

0 

S°>5 

5°>° 

30>29 


W by N 

1 

Fine. 

3 

7 

0 

34,5 

45,° 

30*34 


ssw 

1 

Fine. 


2 

0 

5°,° 

47,5 

30,37 


sw 

1 

Fair. 

4 

7 

0 

45>° 

47,o 

30*49 

0,051 

S by E 

1 

Rainy. 


2 

0 

5°,5 

49,0 

30,56 


S by W 

1 

Cloudy. 

5 

7 

0 

37,° 

47,0 

30,60 


ENE 

1 

Foggy. 


2 

0 

5°>° 

50,0 

3 0 , 6 3 


NE 

1 

Fine. 

6 

7 

0 

3 6 >° 

43,5 

3°,57 


NNE 

1 

Foggy. 


2 

0 

51,0 

4^,5 

30,61 


NW 

1 

Fine. 

7 

7 

0 

4 °,o 

44,° 

30,48 


NE 

r 

Fair. 


2 

0 

47^5 

46,5 

30,45 


ENE 

1 

Cloudy. 

8 

7 

0 

39=° 

44,° 

30,41 


ENE 

1 

Fine. 


2 

0 

52,0 

48,0 

30,40 


NE 

1 

Fine. 

9 

7 

0 

37,0 

43,5 

3°,32 


NE 

1 

Fine. 


2 

0 

52,0 

48,0 

3 0 ,32 


NE 

1 

Fine. 

10 

7 

0 

41,0 

44,5 

30,24 


ENE 

1 

Cloudy. 


2 

0 

5°,° 

4 6 >5 

30,17 


NE 

1 

Fine. 

11 

7 

0 

3 8 >5 

44,5 

30,06 


E 

1 

Fair. < 


2 

0 

5°,o 

46,0 

30,00 


ENE 

1 

Fine. 

12 

7 

0 

33»° 

42,0 

29,93 


ENE 

1 

Fine. 


! 2 

0 

54,5 

45,5 

29,95 


NE 

1 

Fine. 

13 

! 7 

0 

37,o 

44,0 

3°, *4 


SSW 

1 

Fine. 


r 2 

0 

50,0 

48,0 

3°, 1 4 


sw 

1 

Fine. 

14 

7 

0 

41,0 

’ 45,o 

3°, ! 5 


sw 

1 

Fair. 


2 

0 

50,0 

48,0 

30,09 


sw 

1 

Rainy. 

*5 

f 7 

0 

44,o 

48,0 

29,84 

1 0,052 

WNW 

1 

Fine. 


i 2 

0 

52,0 

5°,° 

29,96 


NW 

1 

Cloudy. 

16 

7 

0 

3 8 ,5 

45>° 

30,06 


NNE 

1 

Cloudy. 


2 

0 

47,o 

: 47,0 

3°>o5 


NE 

1 

Fine. 


METE 









[ a8s ] 


METEOROLOGICAL JOURNAL 

for March 1779. 



Time. I 

Therm. 

Therm. 

Barom. 

Rain. 

Winds 



■ 



without 

within. 





Weather. 

■ 

H.M. 



Inches. 

Inch. 

Points. 

Str. 

Mar, 17 

7 

0 

4 °>° 

44,5 

29,95 


by W 

1 

Cloudy* 

2 

0 

S°P 

47,0 

29,89 

0,381 

bW 

1 

Fine. 

18 

7 

0 

44,0 

45,5 

29,64 

SSE 

1 

Rainy, 


2 

0 

52 , 0 

49,0 

29,63 

SE 

1 

Fair. 

*9 

7 

0 

43 >° 

48,5 

29,64 


W by S 

X 

Fine. 

2 

0 

54,5 

5 X >° 

29,72 


W by S 

1 

Fine. 

20 

7 

0 

50 , 0 

51,0 

29,80 

0,029 

S by W 

1 

Cloudy* 


2 

0 

5 6 >° 

54,0 

29,79 

ssw 

1 

Fine. 

21 

7 

0 

46,0 

5 2 »° 

29,72 


wsw 

2 

Cloudy. 


2 

0 

49,5 

53 ,o 

29-79 


W by S 

2 

Showery with, furu/liine. 

22 

7 

2 

0 

0 

45 5 ° 
55 >° 

49,0 

5 2 ,o 

30,27 

3 °, 34 

0,010 

W by S 
SW 

1 

1 

Fine. 

Fair. 

23 

7 

2 

0 

0 

49,° 
57 »° 

5 «,° 

52,0 

3 °, 33 
3°,30 


SW 

SW 

1 

1 

Fair, 

Fine. 

24 

7 

0 

47 >° 

49 ,° 

30,32 


SSW 

1 

Fine. 


2 

0 

62,0 

53 ,° 

30,35 


SW 


Fine. 

25 

7 

0 

39,5 

49>5 

30 , 3 « 


NNE 

1 

Fine. 


2 

0 

6o,o 

54 ,o 

30,29 


N W 

1 

Fine. 

26 

7 

E 

42,0 

50,0 

3 °, 1 S 


NW 

1 

Fine. 


2 

E 

61,0 

53 ,° 

30,07 


NW 

1 

Fine. 

27 

7 

0 

42,0 

53 ,o 

30,08 


NW 

1 

Fine. 

2 

0 

60 0 

. 56,0 

30,17 


NW 

1 

Fine. 

28 

7 

0 

42,0 

50,0 

30,11 

30,48 


NW 

1 

Fine. 


2 

0 

73 ,o 

52,0 


NE 

1 

Fine. 

29 

7 

0 

42,0 

47 ,° 

30,40 


NE 

1 

Fine. 

2 

0 

73 ,o 

49,0 

30,43 


N by E 

1 

Fine. 

3 ° 

7 

0 

38,0 

35 ,o 

30,35 


NE 

1 

Fine. 

2 

0 

5 «>o 

48,0 

30,29 


SE 

1 

Fine. 

3 i 

7 

0 

3 6 >o 

44 ,o 

30,30 


NE 

1 

Fine 

2 

0 

57 ,o 

48.5 

130.29 


; NE 

1 

Fine. 


METE- 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for April 1779. 



Time. 

Therm. 

without 

Therm. 

within. 


Rain. 

Winds. 

Weather. 

H.M. 



Indies. 

Inch. 

Points. 

Str. 

Apr. 1 

7 

0 

43 *° 

47.° 

3 °y 44 


NE 

1 

Cloudy. 


2 

0 

50,0 

49,0 

30.48 


NE 

1 

Cloudy. ; 

2 

7 

0 

3«.° 

44.0 

3°>54 


NE 

I 

Fine. 


2 

0 

56,0 

51,0 

3°,59 


NE 

1 

Fine. 

3 

7 

0 

38,° 

44.5 

.3°»49 


NE 

1 

Fine. 


2 

0 

62,0 

58,0 

3°>43 


NE 

1 

Fine. 

4 

7 

'O 

40,0 

46,5 . 

3°» 2 5 


NE 

1 

Fine. 


2 

0 

65>° 

5h° 

3°. 1 8 


wsw 

1 

Fine. 

5 

7 

0 

47,o 

50,0 

3°»°9 


NE 

1 

Fair. 


2 

0 

^7)5 

55.0 

3°>°5 


SSE 

1 

Fine. 

6 

7 

0 

47>° 

51.0 

30,03 


SE 

1 

F ine. 


2 

0 

67,0 

57,0 

3°, 2 5 


SE 

1 

Fine. 

7 

7 

0 

5*>° 

52,0 

3°, 1 9 

0,051 

ssw 

1 

Cloudy. 


2 

0 

60,5 

57,0 

30,14 


S bv W 

2 

Cloudy. 

8 

7 

0 

53>° 

54.0 

29,84 


Sbv w 

2 

Fine. 


2 

a 

63,° 

59.0 

29*73 


bW 

n 

Cloudy and rain. 

9 

7 

0 

43>5 

53.5 

29.77 

o,i75 

wsw 

2 

Fine. 


2 

0 

54>o 

55.0 

29,81 


sw 

2 

Rainy. 

10 

7 

0 

44,5 

49.5 

29.97 

0,027 

W by S 

I 

Fair. 


2 

O' 

5^,0 

54.0 

29,99 


SW 

I 

Cloudy with little rain. 

11 

7 

0 

53>° 

5L0 



sw' 

2 

Fair. 


2 

0 

64,0 

5 6 >5 

3°,°3 


sw 

2 

Fine. 

12 

7 

0 

5*>o 

52.0 

3°, 10 


S by w 

I 

Cloudy. 


2 

0 

62,0 

5 8 )° 

3°, I 4 


sw 

I 

Cloudy. 

13 

7 

0 

52,0 

54.0 

30,12 

0,010 

sw 

I 

Fair. 


2 

0 

66,0 

60,0 

30,12 


sw 

I 

Fine. 1 

14 

7 

0 

48,0 

5 6 .5 

3°> o 5 


sw 

I 

Fair. 


2 

0 

71,0 

6l,0 

29,99 


sw 

I 

Fine. 

15 

7 

0 

52,0 

5 8 >o 

29,85 


! ENE 

I 

Fine. 


2 

0 

78,0 

64,0 

20,86 


sw 

I 

Fine. 

16 

7 

0 

5 J >5 

60,0 



ENE 

I 

Cloudy. 


2 

0 

55>° 


29,96 


! NE 

I 

Cloudy. 


METE- 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for April 1779. 


Time. 

Therm. 

The rni 

Barom. 

Rain. 

Winds. 




without 

within. 


' 














f!. M. 



Inches. 


Points. 

Str. 


Apr. 17 

7 0 

48,0 

*53.0 

3°>*9 

9 

E by S 

1 

Cloudy. 


2 0 

55>° 

55.5 

30,20 


E by S 

25 

Cloudy. 

18 

7 0 

5 J >5 

52,5 

30,06 

■ 

ESE 

1 

Fine. 


2 0 

69,0 

60,5 

29,99 

■ 

E 

1 

Fine. 

19 

7 0 

57,5 

59,0 

29,96 

0,016 

SSW 

1 

Cloudy. 


2 0 

68,5 

62.5 

3°> o 3 


sw 

i 

Fine. 

20 

7 0 
2 0 

54,0 

66,0 

58,0 

62,0 

30,09 

30,07 


SSW 

sw 

1 

2 

Fine. 

Fine, 

21 

7 .0 

53,° 

59>° 

29,82 

o^ioo. 

W by S 

2 

Fine. 


2 0 

6l,0 

60,0 

29,78 


S by W 

2 

Fine. 

22 

7 0 

55>° 

57.0 

29,81 

.0,033, 

SSW 

3 

Cloudy. 


2 0 

60,0 

57.5 

29,77 


sw 

2 

Cloudy. 

23 

7 0 

47>o 

54.0 

29,66 

.0,21.0. 

W by S 

2 

Cloudy and rain. 


. 2 0 

5&,o 

56.5 

29,74 


SSW 

3 

Cloudy. 

24 

7 0 

49,° 

53>° 

29,60 

0,24s 

SW 

2 

F* air. 


2 0 

45 >° 

54.o 

29,58 


sw 

2 

Showery, 

25 

7 0 

45.0 

50,0 

29,78 

0,218. 

W by N 

2 

Fine. 


2 0 

57.° 

52.5 

29,88 


SW 

2 

Fine. 

26 

7 0 

49,0 

52,0 

29,43 

0,094 

W by S 

2 

Fine. 


2 0 

58,0 

54.5 

29,55 


N W 

2 

Fine. 

27 

7 0 

46,0 

5*.o 

29,60 


SW 

2 

Fine. 

28 

2 0 

7 0 

47.0 

45>o 

52,s 
50.0 

29,65 

29,57 

0,045 

NW 

WSW 

2 

2 

Showery. 

Fine. 


2 c 

55.o 

52.0 

29,59 


sw 

' 2 

Fine. 

29 

7 0 

50,0 

50,5 

29,65 


WSW 

. 2 

Cloudy.. 


2 6 

56,5 

54.0 

29,69 


W by S 

i 2 

Fine. 

3 ° 

7 0 

45.0 

50,0 

29,74 


NE 

i 

Fine.. 


2 0 

59.0 

53.5 

29,79 


E by N 

1 

Fine. 


METE 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for May 1779. 



Time. Therm. Therm. Barom. [Rain, 
without within. 


Inches. Tnch. 



NNE 
NNW 
NNE 
SSW 
N by E 
N by E 
N by Mi 
NW 
NNW 
NW 
SSW 

sw 

SSW 

SW 

ESE 

ENE 

SSW 

SSW 

ENE 

SW 

WSW 

SSW 

sw 

SSW 

w 

WNW 
SSW 
SSW 
SSW 
W by S 
SSW 
SW 


METE' 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for May 1779. 


■ 

Hi 

Therm. 

without 

Therm. 

within. 



Winds* 

Weather. 

H.M. 



Inches. 


Points. 

Str. 

May 17 

7 

0 

5 8 »° 

61,0 

29,78 

0,087 

SSW 

2 

Cloudy. 


2 

0 

66,0 

64,0 

29,80 


ssw 

2 

Fine. 

18 

7 

0 

S 9 >° 

62,0 

29,83 


SSW 

2 

Cloudy, with little fun.lb. 


2 

0 

5 8 >5 

62,0 

29,78 


sw 

2 

Rain. 

19 

7 

0 

53-5 

60,0 

29,78 

0 > 3 *S 

wsw 

2 

Cloudy. 


2 

0 

63>5 

61,5 

29,81 


wsw 

2 

Showery* 

20 

7 

0 

$2>0 

58,0 

29,83 

0,146 

wsw 

2 

Cloudy. 


2 

0 

S 8 »° 


29,88 


sw 

2 

Cloudy. 

21 

7 

0 

55>5 

57,0 

30,02 

0,039 

sw 

1 

Cloudy. 


2 

0 

60,0 

59,5 

30,06 


sw 

2 

Cloudy. 

22 

7 

0 

ss>° 

5 8 >° 

30,16 


NW 

1 

Fine. 


2 

0 

66,0 

61,5 

30,16 


NW 

1 

Fine* 

23 

7 

0 

5 8 >° 

59,5 

3 0 > J 9 


ENE 

1 

Fine. 


2 

0 

78,0 

66,0 

30,12 


SE 

1 

Fine. 

24 

7 

0 

65,5 

66,0 

3 ° 9°3 


S by W 

1 

Fine. 


2 

0 

82,5 

71>5 

3°>°7 


Sby W 

1 

Fine* 

25 

7 

0 

63.° 


30,20 


ENE 

1 

Fine; 


2 

0 

80,0 

73,5 

30,20 


NE 

1 

Fine. 

26 

7 

0 

54,5 

61,0 

30,12 


NE 

1 

Cloudy. 


2 

0 

75 >° 

70,0 

30,12 


E 

1 

Fine. 

27 

7 

0 

57,5 

64,0 

3°>°9 


NE 

1 

Fair. 


2 

0 

70,0 

67,5 

30,12 


NE 


Fine. 

28 

7 

0 

54,5 

6 3 > ° 

3°?°3 


NE 

1 

Fair. 


2 

0 

74,5 

68,0 

30,02 


NE 

1 

Fine. 

29 

7 

0 

64,5 

65,5 

29,96 


ENE 

1 

Fine. 


2 

0 

77,5 

79 >° 

3°>°4 


E by N 

1 

Fine. 

3 ° 

7 

0 

5 6 >° 

64,0 

3°, 22 


ENE 

1 

Fair. 


2 

0 

62,0 

65,0 

3 °> 2 7 


NE 

1 

Cloudy. 

3 * 

7 

0 

56,5 

57,5 

3°> l 9 


NE 

1 

Fine. 


2 

0 

66,s 

62,0 

30,20 


NE 

1 

Fine. 


VOL. LXX 


Pp 


METE' 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for June 1779* 



June 1 7 o 56,0 
2 o 67,5 
270 53>5 


o 63,5 


7 l 7 °l 



»5 7 ° 
2 o 


30,08 
30,02 
30,02 
30^4 
29,98 
3°>°4 
2 9>97 
2 9>95 
29,90 
29,87 
29,90 
29,89 
29,78 
2 9>7 3 

29,54 0,086 

29,48 

29,48 0,028 

29,51 

29,66 0,040 

29,72 

29,65 0,303 

29,64 

29,50 1,198 

2 9>55 
29 53 
29»5 J 

29,57 | 




Rainy, 

Rainy. 

Cloudy* 

Fine, 

Fair, 

Fine. 

Fair. 

Fair. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Fair. 


METE-* 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for June 1779. 


Time. Therm. Therm [Barom. Ram. 
without within. 


Inches. Inch. Points. |Str 


N by W 
NW 

sw 

NW 
NW 
WSW 
0,058 NW 
NW 
W byN 
WSW 
0,120 NNW 
NW 
N by E 
NE 
NNE 
NW 

S> 3 8 5 N by E 
NNE 
0*258 NE 
NE 

N by E 
ENE 
ENE 
NNE 
N by E 
N by E 
SSW 
S by W 



P n a 


METE' 
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METEOROLOGICAL J O URNAL 

for July 1779. 


m 

Lime. 

therm. 

without 

Therm. 

within. 

Barom. 

Rain. 

Winds 


Weather. 

■ 

H.M. 



Inches. 

Inch. 

Points. 

Str. 

July 17 

7 

0 

64,5 

67,0 

3°> 2 5 


ESE 

I 

Fine. 


2 

0 

74 ,o 

72 ,o 

30,21 


SE 

I 

Fine. 

18 

7 

0 

67,5 

68,0 

3 °, 11 


E by S 

I 

Fine* 


2 

0 

85,0 

75 >° 

3°>°9 


SSE 

I 

Fine. 

*9 

7 

0 

63,0 

72,0 

30,00 


sw 

I 

Fair. 



E 

77,5 

76,0 

29.95 


sw 

I 

Cloudy. 

20 


: 

64,0 

70,0 

29,88 


ssw 

I 

Fine. 



E 

76,0 

74*5 

29,84 


sw 

1 

Fine, 

21 

7 

0 

63.5 

70,5 

29,72 


NNW 

I 

Fair. 


□ 


6a,o 

70,0 

29,54 


NW 

I 

Rainy. 

22 

H 


62,0 

68,5 

29.S8 

2,867 

SSW 

I 

Fine. 


H 


64,0 

68,5 

29,52 


SE 

I 

Showery. 

23 

D 


6x,0 

66,0 

29»33 

0,853 

SE 

I 

Rainy. 


H 


60,5 

68,0 

29,32 ! 


NE 

I 

Rainy. 

24 

7 

O 

6 l ,0 

66,0 

29^3 

0,140 


I 

Fair. 


2 

0 

70,0 

68,5 

29,66 


N by W 

I 

Fine. 

25 

7 

0 

64,5 

68,0 

29,74 


SSW 

I 

Fair. 


2 

0 

74 ,o 

7°,5 

29,71 


NW 

I 1 

Fine. 

26 

u 

E 

60,0 

67 .5 

29,76 

0*269 

NNE 

j 

Fair. 


H 

E 

7 i ,5 

70,0 

29,84 


NE 

I 

Fine. 

27 

7 

0 

59 ,o 

67,0 

29,92 


S 

I 

Fine. 


2 

0 

73 '° 

70,0 

29,97 


sw 

X 

Cloudy. 

28 

7 

0 

64,0 

66,0 

29,85 


WSW 

I 

Cloudy. 


2 

0 

78,0 

74 ,o 

29,88 


SW 

I 

Fine. 

29 

7 

0 

67,0 

71,0 

29,81 

0,029 

sw 

I 

Cloudy. 


2 

0 

76,5 

74 ,o 

29,78 


sw 

X 

Fair. 

3 ° 

7 

0 

64,0 

69,0 

29,67 


ssw 

X 

Cloudy. 


2 

0 

73>0 

72,0 

29,69 


WSW 

I 

Showery. 

1 31 

7 

0 

62,0 

69,0 

29.79 

0,175 

NW 

2 

Cloudy. 


2 

0 

66,0 

69,0 

29,89 


WSW 

2 

Cloudy. . 


METE* 
































METEOROLOGICAL JOURNAL 

for Auguft 1779* 



Time. 

Therm 

without 

Therm 

within. 

Ba’tom. 

Rain. 

" Winds, " 

Weather. 

H.M. 



inches. 

inch. 

' Points. 

Str. 

g« I 

7 

0 

59>5 

67,0 

30 i °9 


S by W 

I 

Fine. 


2 

0 

75 >o 

70,0 

3°>o8 


SW 

1 

Fine. 

2 

7 

0 

62,0 

68,0 

3°>°3 


,ssw 

1 

Fine. 


2 

0 

79 »° 

72,0 

29,96 


ssw 

1 

Fine. 

3 

7 

0 

60,0 

69,0 

3 °» 01 

°,°44 

SW 

1 

Fine. 


2 

0 

73-5 

72,5 

30,08 


NW 

1 

Fine. 

4 

7 

0 

%,5 

69.5 

29.97 


ssw 

1 

Cloudy. 


2 

0 

67,0 

70,0 

29,90 


ssw 

1 


5 

7 

0 

61,0 

67,0 

29,82 

0,110 

S by E 

t 

Rainy. 


2 

0 

69,0 

69,s 

29,78 


SSW 

1 

Showery. 

6 

1 

0, 

58 .° 

66,0 

29,70 

0,054 

NNW 

1 

Rainy. 


2 

b 

57 >° 

65.5 

29.67 


NNW 


Rainy. 

7 

7 

0 

$ 5 >° 

62,0 

29,64 

0,712 

NW 

1 

Rainy. 


2 

© 

64,0 

66,0 

29,68 


NW 

I 

Rainy. 

S 

7 

0 

43,0 

66,0 

29,85 

0,094 

N by W 

1 

Fine. 


2 

0 

72*5 

69,0 

29,88 


N by W 

1 

Fine. 

9 

7 

0 

60,5 

66,0 

29,86 


NW 

1 

Cloudy. 


2 

0 

68,0 

68*s 

29,91 


NW 

1 

Cloudy. 

10 

7 

0 

^ 3 r 5 

6750 

30,05 


: NNW 

1 

Cloudy. 


2 

0 

72,0 

7 ° >5 

30,08 


N by W 

1 

Cloudy. 

ii 

7 

0 

62,0 

1 68,0 

30,08 


ENE 

1 

Cloudy. 


2 

0 

76,0 

7 2 *5 

30711 


NNE 

1 

Fine. 

12 

7 

© 

63,0 

69,5 

.30,08 


SSE 

1 

Cloudy. 


2 

0 

74»5 

72,0 

30,08 


N 

1 

Fine* 

13 

7 

0 

63,0 

69.5 

30,12 


S by W 

1 

Fair. 


2 

0 

75.0 

72,0 

30,09 


S by W 

1 

Fine. 

H 

7 

0 

64,0 

7 o »5 

30,12 


E by N 

1 

Fair. 


2 

0 

77.5 

73.5 

30,11 


E by S 

1 

Fine. 

15 

7 

0 

65,0 

67,0 

3 °ioi 


SE 

1 

Cloudy. 


2 

0 

81,0 

77.0 

30,01 


SSE 

1 

Fine. 

16 

7 

0 

62,0 

7 ‘.o 

30,05 


Sby £ 

1 

Fair. 


2 

0 

77 .° 

73.0 

30,07 


SE 

1 , 

Fine. 


METE 
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i - 

METEOROLOGICAL JOURNAL 

for Auguft. 1779. 



Time. 

Therm. 

without 

Therm. 

within. 

■ 

IS 

Winds. 

Weather. 




Inches. 

Inch. 

Points. 

Str. 

Aug. 17 

7 

0 

62,0 

6q,o 

30,09 


NNE 

1 

Fine. 


2 

0 

74,o 

73.5 

3°, 1 3 



m 

Fine. 

18 

7 

0 

60,0 

67,5 

3°, 1 7 



1 

Fine. 


2 

0 

74.0 

73.5 

30,22 




Fine. 

1 9 

D 

E 

61, s 

67,0 

30,22 



n 

Fine. 


H 

m 

74>5 

72,5 

30,27 



1 

Fine, 

20 

7 

0 

61,5 

67,0 

30,27 


NNE 

1 

Fair. 


2 

0 

7 S.o 

70,0 

30.29 


NNE 

1 

Fine. 

21 

7 

0 

67,0 

70,0 

30,28 


ENE 


Fine. 


2 

0 


72,0 

3°» 2 9 


NE 

1 

Fine. 

22 

7 

0 

65.0 

67,0 

30,18 


NNE 

1 

Fine. 


2 

0 

78,0 

73.5 

3°, * 4 


ENE 

1 

Fine. 

*3 

7 

0 

63. S 

69.5 

30,04 


N by E 

1 

Cloudy. 


2 

0 

65,° 

72,0 

30,04 


NE 

1 

Rainy. 

24 

7 

0 

59 .° 

67,0 

30,07 

0,055 

N by W 

1 

Fine. 


2 

0 

70,0 

69.5 

30,08 


NW 

1 

Fine. 


7 

0 

57 >o 

6 5>5 

3°, J 3 


NE 

1 

Fair. 


2 

0 

72,o 

68,5 

30,10 

i 

ENE 

1 

Fine. 

26 

□ 

E 

60,5 

66,0 

30,09 

1 

ENE 

1 

Cloudy. 


H 

E 

75.0 

71,0 

30, 


NNE 

1 

Fine. 

27 

7 

0 

62.5 

65.5 

30, 0 7 


E by S 

1 

Fair. 



E 

78,0 

73 .° 

30,15 


SE 

1 

Fine. 

28 


E 

62,5 

67.5 

30,18 


SE 

1 

Fine. 



E 

78,5 

72.5 

30,20 


E 

1 

Fine. 

29 

7 

0 

o 5;S 

71.0 

30,23 


NE 

1 

Fine. 


2 

0 

84,0 

75 .° 

30,22 


NE 


Fine. 

3° 

7 

0 

64,0 

66,5 

30,04 


ENE 


Fine. 


2 

0 

82,0 

77.o 

30,95 


NE 

1 

Fine. 

3 1 

7 

0 

68,5 

7'.° 

29,92 


S 

1 

Fine. 


2 

0 

84,5 

79.° 

29,97 


S 


Fine. 


METE- 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for September 1779. 


■ 

fime. 

H. M. 

Sept. I 

0 0 

r*-. ct 

2 

O O 

i>» <s 

3 

O O 

4 

O O 

5 

O O 

r**. « 

6 

7 0 

2 0 

7 

7 ° 

2 o' 

8 

N> ^1 

O O 






















METEOROLOGICAL JOURNAL 

for September 1779. 


■ 

Time. 

rgraj 

Therm 

within. 

Barom. 


Winds. 

Wea 

H. M. 



Inches. 

Inch. 

Points. 

Str. 

Sept. 17 

7 

0 

6l,0 

64,0 

3 °. >7 


SW 

2 

Cloudy. 


2 

0 

69,0 

68,0 

3°>'4 


svv 

2 

Fine. 

18 

7 

0 

61, s 

65,0 

29,88 


ssw 

2 

Fine. 


2 

0 

68,0 

64,0 

29.73 


SW 

2 

Cloudy. 

1 9 

7 

0 

55 >o 

62,0 

29.79 

0,259 

wsw 

1 

Cloudy. 


2 

0 

58,5 

63.° 

29.77 


wsw 

2 

Fine. 

20 

7 

0 

48,0 

S 8 >° 

29,91 

0,074 

W by S 

1 

Fine. 


2 

0 

6 i ,5 

61,0 

29,96 


W by S 


Fine. 

21 

7 

0 

52,0 

58,0 

29.9s 


SSE 

1 

Cloudy. 


2 

0 

65.0 

62,0 

29,82 


ssw 

1 

Showery. 

22 

7 

0 

5 8 >° 

60,0 

29,75 


SW 

1 

Fair. 


2 

0 

67,0 

65, 0 

29,78 


SW 

2 

Fine. 

23 

7 

0 

56,0 

62,0 

29,69 

0,140 

ssw 

1 

Rainy. 


2 

0 

62,0 

64,0 

29,72 


SW 

1 

Rainy. 

24 

7 

0 

67,0 

63=0 

29,5 6 

0,945 

SW 

1 

Rainy. 


2 

0 

67,0 

6 S>° 

29,61 


SW 

1 

Fine. 

2 5 

7 

0 

64,0 

65.0 

29,54 

0,030 

SW 

2 

Cloudy. 


2 

0 

7 °>° 

68,0 

29,55 


SW 

1 

Cloudy. 

26 

7 

0 

66,o 

68,0 

29,78 

0,045 

SW 

1 

a aa 


2 

0 

69,0 

68,0 

29,78 


SW 

1 

El 1 

2 7 

7 

0 

59 >° 

.66,0 

29,72 

0,227 

SW 

1 

Cloudy. 


2 

0 

67,° 

67,° 

29,88 


SW 

1 

Fine. 

28 

7 

0 

57»5 

63.5 

30,00 


S by W 

1 

Fair, 


2 

0 

66,0 

6 S>S 

30,06 


SW 

1 

Fine. 

29 

7 

0 

59,5 

63.5 

29,96 

0,036 

SSE 

1 

Fair. 


2 

0 

68,0 

66,5 

29,90 


SE 

1 

Fine. 

3 ° 

D 

E 

5 8 ,° 

64,0 

29,68 


SE 

1 

Fine. 

1 

H 

0 

67,5 

66,5 1 

29,69 


SE 

1 

Rainy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for October 1779. 




62.5 
62,0 
54 ? o 

57,o 

5o,o 

52,0 

48,0 

50,0 

43.5 

55.5 

52,0 

55>5 

53>° 

57.5 
52,0 
55,o 

50.5 
58,0 
56,0 
58,0 
53,o 
57,o 
57 *° 

59.5 

| 60,0 

62,0 

>,5 

63,0 

oc^o 

62,0 

68,o 


) NNW 
NW 
NT by W 
NW 
NNW 
NNW 
WNW 
NW 
NE 
NE 
1 NNE 
NE 
1 SE 
SW 
SSW 
SW 
NE 
ESE | 
WSW 
NW 
SW 
SW 
SSW 
SW 
WSW 
SSW 
SE 
SE 
SSW 
ESE 
SSE 
S by W 


Weather, 


Cloudy, 

Fine, 

Fine, 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

F air. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Rainy, 

Cloudy. 

R&iny* 

Fair. 

Fine. 

Foggy. 

Fine. 

Rainy. 

Cloudy. 

Fair. 

Fine, 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

F air. 

Fair. 

Cloudy. 

Fair. 

Cloudy. 

Much rain and wind lalln. 


Showery. 


METE 
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METE OR O L O OICAL JOURNAL 

for O&ober 1779. 


■ 

Time. 

Therm- 

without 

*therm. 

within 

Banom, 

Rain. 


• 

Weather. 

H. M. 



Inches. 

Inch. 

Points. 

Str. 

Oft. 17 

7 0 

47»o 

55,0 

29,68 

1,070 

sw 

1 



2 0 

5 8 »S 

57.0 

29,87 


sw 

2 


18 

7 0 

54,o 

55»° 

49,88 


ssw 

2 



2 0 

61,5 

68,0 

49-79 


S by W 

2 


19 

7 0 

56,0 

58,0 

29,59 


S.by E 

1 

Fair. 


2 0 

64.5 

62,5 

29,64 


SW 

2 

Cloudy. 

20 

7 0. 

s°>° 

58,5 

29,69 

0,050 

ssw 

I 

Fair. 


2 0 

5 8 >° 

59»° 

29,84 


wsw 


Fine. 

21 

7 0 

4*.° 

52,5 

29,96 


NE 


Foggy. 

22 

2 0 
7 0 

S4»o 
47 >° 

55,5 

53>° 

29,»5 

2 9»97 

0,562 

E by S 
NNE 

I 

I 

Rainy* 

Fair; 


2 0 

55.0 

54.5 

30,06 


N by E 

I 

Fair; 

2 3 

7 0 

47 >° 

Si.S 

3°> I 4 


N by E 

I 

Fair. 


2 0 

57,° 

53>S 

30.H 


NE 

I 

Cloudy* 

24 

7 0 

54,5 

54.5 

30,18 


EbyS 

I 

Cloudy* 


2 0 

6o,o 

5 6 >5 

3°> *7 


SE 

I 

Cloudy* 

2$ 

7 0 

54*5 

60,0 

3°. 75 


SW 


Fain 


2 0 

64,0 

62,0 

30,07 


WSW 


Fain 

26 

7 0 

57,0 

59,o 

29.95 


WSW 


Fain 


2 0 

61^5 

62,0 

29,91 


wsw 


Rainy* 

27 

7 0 

53,o 

58,0 

29,89 

0,134 

wsw 


Rainy* 


2 0 

55,5 

58,0 

29.95 


sw 

I 

Fine. 

28 

7 0 

5^,o 

ss>° 

29,69 

0»I3P 

sw 

2 

Cloudy; 


2 D 

57,o 

S7>° 

29,68 


sw 

2 

Rainy* 

29 

7 o' 

47*5 

53-° 

30,06 

&,22I 

wsw 

I 

Fair* 


2 O, 

55,5 

56,0 

30,12 


NW 

I 

Fine* 

30 

7 0 

55,0 

5^,0 

30,12 


NNW 


Pair. 


2 0 

62 jp 

59>° 

30,21 


NW 


Fain 

3* 

7 0 

54,o 

57>° 

30,35 


N by W 

1 

Fair. j 


2 Q 

57,5 

5.8.5 

3°.3S 


SW 

I 

Cloudy* I 


Q q a 


METE- 
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METEOROLOGICALJOURNAL 

for November 1779. 



Barom. [Rain. 


Inches. Inch. 


Nov, 1 8 o 52,5 
2 o 59,0 
280 50,0 
2 o 57,0 

3 8 0 ShS 
2 o 55,0 
480 55,0 

2 o 55.5 
580 52,0 
2 o 56,0 
680 46,5 
2 o 53,5 
780 50,0 
2 o 69,5 
880 52,0 
2 o 55,0 
980 
2 o 
10 8 o 
2 o 
1180 

2 O 

12 8 O 
2 O 

13 8 o 
2 O 

14 8 o 
2 O 

8 o 
I 2 O 

in 8 



S£ 

SSE 

NNE 

NW 

ssw 

SSE 

0,020 $w 
NW 

0,062 wsw 
sw 
wsw 

NW 
W bv N 
NNW 
W by S 
NW 
W by S 
NW 
NNE 
NW 
W by N 
NW 
SW 
WNW 
0,100 NW 
sw 

1,145 W by N 
NW 

0,122 WNW 
SW 

0,122 WNW 
WNW 


Weatiter. 


* Foggy. 

I Cloudy. 

I Foggy, 

1 Cloudy. 

1 Fair 
I Cloudy. 

1 Cloudy. 

I Fine. 

1 Rainy. 

I Cloudy. 

1 Fair. 

I Fine. 

1 Fair. 

1 loudy. 

1 Foggy. 

1 Cloudy. 

1 Fair. 

1 Cloudy, 

1 Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 

1 showery and cloudy. 
1 Rainy. 

1 showery. 

1 Fai 

r Cloudy. 

2 Fair, 

2 Rain and fnpw. 

1 Fair, 

1 Cloudy and rain* 

1 Fair. 

1 Rainy. 


M £ T £ 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for November 1779. 


1 

m 

Therm. 

without 

rherm. 

within. 


Rain. 

Winds. 

Weather. 

H.M. 



Inches. 

Inch. 

Points. 

Str. 

Nov. 17 


B 

37,o 

39>5 

29,58 

0,018 

NNW 

1 

Cloudy. 



B 

40,0 

40,0 

29,5* 


NW 

1 

Cloudy. 

18 

8 

O 

32,0 

38,0 

29,58 


NE 

1 

Cloudy » 


2 

0 

37>o 

38,5 

29,62 


NW 

1 

Fine. 

*9 

8 

0 

30,0 

37,o 

29,64 


W by N 

1 

Foggy. 


2 

0 

40,5 

39,° 

29,58 


W byN 


Fine. 

20 

8 

0 

32,5 

37,o 

29,46 


SSW 

1 

Cloudy. 


2 

0 

37,0 

38,0 

2Q 2Q 


sw 


Cloudy. 

21 

8 

0 

35,o 

36,5 

29,09 

0,160 

NW 

_ 

Cloudy. 


2 

0 

42,5 

39-5 

29,>5 


NE 

1 

Cloudy. 

22 

8 

0 

36,0 

38,0 

29,25 


NNW 

1 

Cloudy. 


2 

0 

40,5 

4i,5 

29,26 


wsw 

1 

Fair. 

23 

8 

0 

29,0 

36,5 

29,20 


SSW 

1 

Fair. 


2 

0 

34,0 


29,22 


sw 

1 

Fine. 

24 

8 

0 

34,0 

35,5 

29,3 8 


W by S 

1 

Foggy. 


2 

0 

37,5 

40,5 

2 9»45 


wsw 

1 

Fog^y and fun-fhine. 

25 

8 

0 

3 6 >o 

3 6 >5 

29,15 

o,245 

ESE 

1 

Rainy. 


2 

0 

40,0 

37,° 

29,09 


ESE 

1 

Clyuay and rainy, 

26 

8 

0 

43»° 

38,0 

28,75 

0,237 

W 

z 

Rainy. 


2 

0 

41 0 

40,5 

28,93 


w 

1 

Cloudy. 

27 

8 

0 

33° 

38,0 

29,03 

0 044 

ENE 

1 

Cloudly. 


2 

0 

59,° 

38,0 

28,92 


NE 

2 

Rainy. 

28 

8 

0 

48,0 

43»° 

28,84 

0,467 

SSW 

2 

Fair. 


2 

0 

480 

46,0 

28,97 


SSW 

2 

Rainy. 

29 

8 

0 

35>° 

40,0 

28,96 

O 

(St 

DO 

O 

N by W 

1 

Rainy. 




43,o 

43,o 

29,22 


NW 

X 

Fine. 

30 



37,° 

42,0 

29,20 

J> 

OO 

vo 

W by N 

2 

Fair. 





44,6 

29,78 


SW 

2 

Fine. 


METE' 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for December 1779. 



Dec. 1 8 o 43,5 
2 O 48,0 
a 8 o 53,5 
2 o 58.0 

3 8 o 53,5 
2 o 50,0 

4 8 0 36,5 

2 O 42,0 
580 33,0 
2 O 38,5 
680 31,5 


2 O 
13 8 ° 

2 1 




SW 

sw 

SW 

sw 

W by N 
SW 
sw 
sw 

NW 
NW 
W by S 
SE 
SSW 

sw 

NINE' 

' TJJE 
SSW 

sw 

S by W 
SW 
SW 
NW 
E 
NW 
SSW 
SSW 
W by S 

wsw 

S by W 
S by W 
NE 
NE 


Weather. 


Cloudy, 

Cloudy. 

Rainy. 

Rainy, and windy. 

Much wind and rain laft n* 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Foggy, 

foggy. 

Cloudy. 

Rainy and foggy. 
Cloudy. 1 

Fine. 

Rainy. j 

Rainy. 

Cloudy. i 

Rainy anctclbudy. 
Cloudiy. 

Fitie* 

■Rainy. 

Rainy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for December 1779. 



Time. 

Therm. 

without 

Therm. 

within. 

Barom. 

Rain. 

Winds. 

Weather. 

H.M. 



inches. 

Inch. 



Dec. 17 

8 

0 

49 >° 

46,0 

29,5s 

0,140 

wsw 

I 

F °ggy- 


2 

0 

53 >° 

5 8 ,5 

29,60 


wsw 

I 

Cloudy and rain. 

18 

8 

0 

51,0 

5 °, 5 

29,62 

0,398 

sw 

I 

Cloudy, 


2 

0 

54 ,° 

52,0 

29 , 6 5 


sw 

I 

Fine. 

19 

8 

0 


5 LO 

29,48 

0,034 

sw 

2 

Cloudy. 


2 

0 

52,0 

53 ’° 

29,47 


Svv 

2 

Cloudy. 

20 

8 

0 

48,0 

52,0 

28,91 

0,20 1 

ssw 

2 

Fair. 


2 

0 

5 °»° 

52,5 

28,85 


sw 

2 

Fine. 

21 

8 

0 

44 ,° 

49,5 

29,00 

0,179 

SSE 

I 

Cloudy. 


2 

0 

49 ,° 

50,5 

28,91 


SSE 

I 

Fine. 

22 

8 

0 

3 °»° 

42,0 

29,89 

0,268 

NNW 

I 

Fair. 


2 

0 

3*,5 

42,0 

29, *3 


NW 

I 

Fine. 

23 

8 

0 

31,° 

37,0 

29,40 


W by S 

I 

Frofty. 


2 

0 

34?5 

3 8 ,o 

29,43 


SSW 

I 

Fine. 

24 

8 

0 

26,5 

35 ,o 

29,63 


SSE 

1 

Foggy and frofty. 


2 

0 

3 * 5 ° 

35,5 

29,64 


NNW 

I 

Fine and frofty. 

25 

8 

Q 

20,0 

3 J ,o 

29,82 


WNW 

1 

Frofty. 


2 

O 

28,5 

3i,5 

29,88 


NW 

I 

Fine and frofty. 

26 

8 

O 

20,0 

28,0 

3°,°4 


vV by N 

I 

Frofty. 


2 

O 

32 >° 

30,0 

3°,°7 


NW 

I 

Frofty and foggy 

27 

8 

O 

33.° 

32.0 

29,98 


NNE 

1 

Cloudy. 


2 

O 

35 ,° 

33 ,o 

29,91 


NE 

I 

Foggy and fnow. 

28 

8 

O 

3 6 >° 

35 ,o 

29,81 

0,095 

NE 

I 

Cloudy. 


2 

O 

36,0 

35 ,o 

29,91 


NE 

I 

Foggy and rain. 

29 

8 

O 

3 t>° 

36,5 

3 0 , 1 3 

0,030 

NE 

I 

Cloudy. 


2 

O 

3 8 ,° 

3 6 ,° 

3o,i9 


NE 

I 

Cloudy. 

3 ° 

8 

O 

35 >° 

3 6 ,° 

30,30 


ESE 

I 

Cloudy. 


2 

O 

47 ,° 

37 ,o 

30,33 


SSE 

1 

Fine. 

3 1 

8 

0 

29,0 

35 ,o 

3 °, 24 


E 

I 

Foggy and frofty. 


. 2 

O 

34 ,° 

3 6 ,° 

30,26 


E 

I 

Fine. 


METE 
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' 

Thermometer without* 

Thermometer within. 

Barometer. 

Rain. 

1779 

Great ell 
Hei j^h • 

Leaft 

Height. 

Mean 

Height. 

Greateil 

Height. 

Leail 

Height. 

1 Mean 
Height. 

G reate ft 
Height. 

Lea ft 
Height. 

Mean 

Height. 

Inches. 

January 

5 °>° 

25,0 

37,2 

48,5 

3!.5 

38,2 

30,61 

29,63 

3°> 2 4 

0,216 

February 

60,5 

37 ,° 

47,9 

53.5 

44 .o 

48,8 

30,53 

29,84 

30,26 

0,239 

March 

73 >° 

33 .° 

49,2 

56,0 

35 .° 

48,1 

30,^3 

29,63 

30,19 

°, 5 2 3 

April 

78,0 

38,0 

53 >S 

64,0 

47.0 

54,8 

30,59 

29,43 

29,96 

1,224 

May 

82,5 

4 i >5 

5^4 

79 >° 

45 ,o 

59,4 

30,27 

29,5 1 

29,89 

1,708 

June 

7 5 .° 

52.5 

61,7 

69,0 

5 i ,5 

64,0 

30,22 

29,48 

29,92 

2,476 

July 

85,0 

57 >° 

68,0 

81,0 

63,0 

69,5 

30,42 

29,3° 

29,91 

6,401 

Auguft 

84,5 

55 ,° 

67,4 

79 .° 

62,0 

69,4 

30,29 

29,64 

30,05 

1,074 

September 

79 >° 

52,0 

63,4 

78,0 

58,0 

6 5>3 

30,20 

29,54 

29,87 

2,232 

O&ober 

64.5 

3 6 =° 

54,2 

68,o 

43,5 

56,8 

30,42 

29,54 

29,96 

3 , 03 1 

November 

69»5 

29,0 

44.2 

| 6 5 <5 

1 35,5 

45,5 

3°,39 

28,75 

29,62 

2,778 

December 

58,0 

20,0 

42,1 

5 8 .5 

28,0 

42,0 

30,33 

28,85 

29,50 

4,883 

Whole Year 



53.9 



55,1 

■ 

■ 


m\ 


V A R I A- 
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VARIATION NEEDLE. 


Month. 

7 h- 
A.M. 

12 h. 

M 

2 h. 
P.M. 

10 or nh. 
P.M. 

July 2 

0 

22 19 

0 / 

22 29 

0 / 

22 38 

0 / 

22 31 

3 

22 16 

22 13 

22 35 

22 27 

4 

22 25 

22 35 

22 21 

22 28 

5 

22 27 

22 34 

22 38 

22 25 

6 

22 18 

22 34 

22 37 

22 54 

7 

22 25 

22 40 

22 38 

22 17 

8 

: 22 15 

22 34 

22 25 

22 34 

9 

22 32 

22 39 

22 49 

22 39 

10 

22 18 

22 28 

22 16 

22 34 

11 

22 19 

22 31 

22 34 

22 32 

12 

; 22 22 

22 37 

22 41 

22 30 

1 3 

22 21 

22 44 

22 30 

22 25 

14 

22 17 

22 34 

22 00 

22 14 


22 24 

22 39 

22 41 

22 47 

Means 

22 21 

22 34 

22 32 

22 31 


Mean of all 22° 29^ 



Mean, allowing for the error of the inftrument, vide 
vol. lxvi. p. 382. and vol. lxix. p. 321. = 22 0 28'. 

Therefore, as the variation at the Society’s houfe. 
feems to be 15 ^ greater than it ought to be by reafon of 
the magnetifm of the building (vide fame place) the 
true variation feems to be 22° 4^. 

Vol. LXX. R r 


DIP- 
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DIPPING NEEDLE. 


Ml 

7 h. 

12 h. 

2 h. 

10 or 1 ih 



K 

A.M. 

M. 

P.M. 

P.M. 



■ 

0 / 

0 / 

0 / 

0 t 

O / 


July 2 

72 30 

72 45 

7 2 45 

72 45 



3 

4 

72 5 o 

72 50 

72 45 

72 45 

72 50 

72 45 

72 45 

72 50 

72 46 

Weft marked 
end up. 

5 

72 50 

72 50 

72 45 

72 40 



6 

7 ? 5 ° 

7 i 55 

7 i 50 

7155 

7 1 55 

Eaft marked 
end up. 

7 

59 

7159 

7150 

7159 

8 

7 1 59 

7150 

72 0 

72 IO 



9 

72 O 

72 5 

7 i 50 

72 10 

72 7 

Weft marked 






end down. 

10 

72 IO 

72 10 

72 IO 

72 10 



11 

72 IO 

72 10 

72 15 

72 IO 



12 

72 50 

72 40 

; 72 40 

72 40 



13 

72 30 

72 40 

72 3 ° 

72 35 

72 36 

Eaft marked 
end down. 

14 

72 so 

72 so 

72 IO 

72 30 


15 

72 30 

72 40 

72 3 ° 

72 40 








72 21 



THE END OF VOL. LXX. PART I. 


























